الأكاديمية العربية الدولية 


01ج 6 110111 طقعآضا طم 


نام 5888 655601 1018588م ممم 
تاريخ التخرج 22 السبت 20201010111 رقم الجلوس 22020000000 8596 


٠‏ |أساسيات علم الادارة 1111 الك 
2 [مدخل الى علم الاحصاء الاستتر 1 الا 1ك 
3 ساسيت ادر مره ري 9999 789 
4 إميادئ التخطيط الاسترائيجي لا ا 1 ال اك 
.5 إتحليل البيانات للمديرين 0000000 ]| 100[ 60 ]| 93 | 


.6 |تخطيط المشروع؛ التكامل» وإدارة نطاقه الا ا الا 1 
الاقتصاد الهندسي ال ل الا 1ك 
.5 |إدارة الجودة الشاملة الا ا الا 1م 


9 إإدارة فريق العمل 6 | 86 ا 
6 أبحث سرج ا | 1000 | 80 | 80 ا 
المعدل الإجمالي 000 | 606 | 865 0000 


العميد 


